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參ィ多多货淡和罗災梦靜本拶 


I 51付属品を確認する 


u 梱包箱を開けたら、添付品がすべてそろっているか確認してく 
I ださい。不足しているものや壊れているものがある場合は、弊 
1 社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 





• 専用アナログ CRT ポート— 
アナログ CRT ポート変換 
ケーブル 

• スタイラスペン 


•ソフトケース •ストラップ 
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• クイックセットアップ • ユーザーズガイド 
ガイド（本紙） 



• 保証書 


[カスタマ— 登録ガイド| 
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-カスタマ _ • サポート*ガイド •ケア*シート 

登録ガイド 

※その他、弊社からのお知らせ、パンフレツトなどが付属される場合があります。 


ill 


バッテリと AC アダプタを接続する i 


出荷時、バッテリパックは充電されていません。 

バッテリパックを本機に取り付け、 AC アダプタを接続す 
ると、充電が始まります。 




本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。 


バッテリパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。 

ノ（ッテリノ くックスライドスイッチから、カチッと音がするまでノ（ッテリノ v ° ック 
をスライドさせます。 











































































AC アダプタに電源コードを接続します。 


電源コードのプラグを、ご家庭の電源コンセントに差し込みます。 

ノ（ッテリノ V ° ックの充電が始まり、電源 LED ( 〇-)が点灯します。ノ（ッテリパッ 
クが十分に充電されると、電源 LED が消灯します。 


看 

バッテリパックが十分に充電されるまで約4時間必要ですが、 AC アダプタから電 
源が供給されるので、十分に充電されるまで本機の使用を待つ必要はありません。 
このまま次の「3 Windows セットアップを始める」の手順に進みます。 





/注意 Windows セツトアップの前に 


• Windows セットアップ中は、本機の電源を切らないでください。 

• Windows セットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかる場合があります。次の画面が表示されないからといって、 
無理やり電源を切ったり、マウスやタッチパッドのポタンを何回もクリックしないでください。 



@ 電源スイッチを押します。 

電源が ON になります。電源が ON になると、電源 LED (: D -) が点灯します。 
しばらくすると 「 Windows のセットアップ」の画面が表示されます。 




「次へ」をクリックします。 



Microsoft Windows へようこそ 
























A \ 使用許諾契約の内容をよく読み、「同意します」を選択し、 
4 ) 「次へ」をクリックします。 



® 自動更新を有効にすると、インターネットに接続した際、 
Windows アップデートが自動的に起動し重要な更新が自動的 
に行われます。 


麕 

「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」を選択し、「次へ」を 
クリックします。 



® 「このコンピュータの名前」、「コンピュータの説明」（省略可能) 
に任意の文字を入力し、「次へ」をクリックします。 

入力しない場合は「省略」をクリックします。 



® ここではインターネットに接続する設定は行いません。「省略」 
|をクリックします。 

セツトアップ終了後にインターネットの接続環境に合わせて設定してくだ 
さい0 



® 「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」の画 
面が表示されましたら、「いいえ、今回はユーザー登録しませ 
ん」を選択し、「次へ」をクリックします。 


甓 

Microsoft へのユーザー登録は、 Windows のセットアップ完了後、ネットワーク環境 
のセツトアップを行った後に行う事をお勧めします。 



® このコンピュータを使用するすべてのユーザー名を入力し、 
「次へ」をクリックします。 





























TO 


「完了」をクリックすると Windows セツトアップは完了です。 

しばらくすると、 WindowsXP のデスクトップ画面が表示されます。 


電源を OFF にするときは、 Windows デスクトップの「スタート」 
をクリックし、「終了オプション」を選択します。 




「電源を切る」をクリックします。 

しばらくすると、電源が OFF になります。 




サポートについて 




カスタマー登録について 


修理のお問い合わせについて 

付属の「カスタマー登録ガイド」を参照してください。 

付属の「サボートガイド」および「ケア•シート」を参照してください。 

オンライン情報から該当する項目を探しましょう 


お問い合わせ先 

弊社サボートホームページに製品の仕様の公開や、トラブル解決のための 
Q & A を掲載しています。各製品のドライバーおよびプ□グラムも、ダウン 
□ードができます。 

•カスタマーサポートセンター 

ナビダイヤル Q 0570-001 134 

または 

S 03-6746-0001 

9:30〜18:0〇(月曜〜日曜•祝日） 

※弊社指定休業日を除く 

お買い上げ製品の確認のお願い 


お買い上げいただきました製品の付属品•外観等をご確認ください。付属品 


の詳細については、製品同梱のクイックセットアップガイド(本書)および製品 
仕様書をご確認ください。万一、お買い上げいただきました製品について、誤 
納、欠品、破損などがありましたら、お買い上げ日から8日以内にお買い上げ 
いただきました販売店、もしくは弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡 
ください。 
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